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THE  EXTRAORDINARY  DROUGHT  IN  THE  PHILIPPINES, 
OCTOBER,  1911,  TO  MAY,  1912. 


The  drought  experienced  in  the  Philippine?  during  the  eight  months  from  October 
1,  1911,  t<i  .May  :;i,  r.il'2,  has  been  so  extraordinary  that  there  is  ground  for  the  assertion 
that  it  was  the  severest  ever  observed  in  the  Archipelago.  Our  chief  aim  in  preparing 
this  paper  has  been  to  show  as  clearly  as  possible,  to  what  extent  this  statement  is  true; 
for  which  purpose  we  have  made  use  of  all  the  rain  statistics  in  our  possession,  which 
latter,  as  far  as  Manila  is  concerned,  cover  a  period  of  forty-seven  years. 

The  order  of  procedure  will  be  to  study  the  drought  first  with  regard  to  Manila,  and 
then  as  it  affected  the  various  regions  of  the  Philippines. 


i     iiu     niioM.nr    IN    \I\MI.\.    «.r\iitivi     •>!>,<  i      mi      i  >  T.\IU.ISIIMI:M     OK    M  \MI,.\ 

Ollsl   K\   \  loin       IS       1H65. 

In  the  first  place  we  have  to  say  a  few  words  regarding  the  rainfall  at  Manila  during 
the  eight  months  under  consideration,  and  then  compare  it  with  that  of  the  corresponding 
period  of  other  years. 

From  October  1,  1911,  to  May  31,  1912,  only  94.6  millimeters  of  rain  have  been 
collected  in  the  pluviometers  of  the  Central  Observatory  which  gives  a  monthly  average 
of  n.8  millimeters.  In  reality  the  total  mentioned  was  distributed  over  the  eight  months 
as  follows:  October  9.7  millimeters,  November  6.1,  December  8.0,  January  21.9,  Feb- 
ruary 24.6,  March  2.6,  April  0.8,  May  20.9.  With  so  scanty  a  rainfall  distributed  over 
so  many  months  it  is  not  to  be  wondered  that  we  had  unusually  long  periods  without  a 
drop  of  precipitation.  The  following  are  especially  worthy  of  mention  :  A  period  of 
twenty-four  days,  from  October  24  to  November  16;  another  of  twenty-two  days,  from 
November  20  to  December  11;  a  third  of  twenty-five  days,  from  March  19  to  April  12; 
and  finally  one  of  twenty-four  days,  from  April  14  to  May  7,  all  dates  inclusive.  If  we 
prescinded  from  the  insignificant  amount  of  rain  (0.1  millimeter)  which  fell  on  May  8, 
there  would  result  a  period  of  thirty-seven  rainless  days,  viz,  from  April  14  to  May  20. 

(liven  these  figures,  it  will  be  an  easy  task  to  show  that  this  drought  was  the  worst 
experienced  since  the  beginning  of  Manila  Observatory,  1865.  The  rainfall  data  of  the 
latter  are  complete  from  January  1,  1865,  to  the  present  day,  and  give  the  following 
quantities  (in  millimeters)  as  the  normal  precipitation  for  the  respective  months:  Octo- 
ber 189.0,  November  130.2,  December  61.3,  January  27.0,  February  10.7,  March  18.5, 
April  32.2,  and  May  110.7.  Hence,  during  the  eight  months  which  are  under  discus- 
sion, the  actual  rainfall  differed  from  the  normal  amount  for  the  respective  months  by 
the  following  quantities:  October  —179.3  millimeters,  November  —124.1,  December 
-53.3,  January  —5.1,  February  +13.9,  March  —15.9,  April  -31.4,  and  May  —89.8. 
Of  these  differences  only  one  is  positive,  that  for  February,  showing  an  excess  of  the 
actual  rainfall  over  the  corresponding  normal  value  ;  all  the  rest  indicate  a  deficiency  of 
precipitation,  the  most  noteworthy  being  those  for  October,  November,  and  May.  It 
will,  however,  be  well  to  remember  that  in  speaking  of  the  climate  of  the  western  part 
of  the  Archipelago,  the  month  of  October  is  not  usually  counted  among  those  of  the 
so-called  dry  season,  but  belongs  rather  to  the  rainy  season.  This,  together  with  the 
fact  that  October,  1911,  has  been  exceptionally  dry,  accounts  for  the  phenomenon  that 
the  monthly  rainfall  for  this  month  is  so  very  much  below  the  monthly  average  as 
deduced  from  forty-seven  years  of  observations.  Something  similar  may  be  said  of 
November  and  May.  As  these  two  months  form  the  transition  periods  from  the  rainy 
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to  the  dry  season  and  vice  versa,  precipitation  is  usually  less  scanty  during  them  than 
during  the  remaining  months  of  December,  January,  February,  March,  and  April. 

In  order  to  show  still  more  clearly  in  how  far  we  are  justified  in  considering  the 
drought  of  this  year  as  having  been  most  extraordinary,  we  have  not  contented  our- 
selves with  comparing  the  rainfall  during  the  last  eight  months  with  the  corresponding 
normal  amounts,  but  have  made  a  detailed  comparison  of  the  total  precipitation  for 
each  month  with  the  amounts  collected  during  the  same  months  in  each  of  the  forty- 
seven  years  from  1865  to  1911.  The  result  has  been  the  following:  During  the  months 
of  October  and  November  there  never  has  been  recorded  so  small  an  amount  of  rain  as 
in  October  and  November,  1911.  December  appears  eight  times  with  a  smaller  quantity 
than  the  same  month  of  1911;  while  January  had  twenty  times,  February  forty  times, 
March  eight  times,  April  six  times,  and  May  five  times  a  scantier  total  monthly  precipita- 
tion than  the  corresponding  months  of  1912.  Hence,  had  it  not  been  for  the  great  defi- 
ciencies of  rain  during  October  and  November,  1911,  this  year,  while  still  one  of  the  driest 
during  the  entire  period,  could  not  have  been  called  one  of  so  exceptional  drought  as  it 
actually  was. 

In  the  following  table  we  offer  to  the  reader  statistics  which  show  clearly  to  what 
extraordinary  and  almost  incredible  an  extent  the  rainfall  of  the  last  eight  months  has 
been  deficient,  even  if  compared  with  the  driest  years  which  Manila  has  experienced 
since  meteorological  records  are  being  kept.  The  table  comprises  the  following  data: 
(1)  The  total  rainfall  during  the  three  months  of  October,  November,  and  December, 
for  each  year  from  1865  to  1911;  (2)  the  total  rainfall  during  the  five  months  of  January 
to  May,  for  each  year  from  1866  to  1912;  (3)  the  total  rainfall  for  the  eight  months, 
October  to  May,  for  each  year  of  the  period  under  consideration;  and  finally  (4)  at  the 
end  of  the  table,  the  mean  or  normal  amounts  of  rain  for  each  of  the  three  preceding 
groups  of  months. 

DISTRIBUTION  OF  RAINFALL  AT  MANILA  FOE  THE  MONTHS  OCTOBER  TO  MA'S,  1865-1912. 


Years. 

October 
to 

Dfrrmbcr. 

January 
to 
May. 

October 
to 
May. 

Years. 

October 
to 
December. 

January 
to 
May. 

October 
to 
May. 

1865  66 

mm. 

380.9 

mm. 

230.4 

mm. 
611.3 

1890-91 

mm. 

480.2 

mm. 
126  3 

mm. 

606  5 

1866-67 

672.4 

243.0 

915.4 

1891  92 

405.3 

177.9 

583  2 

1867-68 

362.1 

84.0 

446.1 

1892-93 

231.3 

243.2 

474.5 

1868-69  -- 

431.7 

216.6 

648.3 

1893-94 

187.3 

205.4 

392.7 

1869-70  __ 

832.5 

325.7 

1,  158.  2 

1894-95-. 

393.1 

292.1 

685.2 

1870-71 

390.7 

40.1 

430.8 

1895-96 

261.3 

192.9 

454.2 

1871-72 

338.4 

182.7 

521.1 

1896-97 

139.2 

96.6 

235.8 

1872-73.- 

363.4 

206.7 

570.1 

1897-98 

338.4 

332.7 

671.1 

1873-74 

356.7 

76.0 

432.7 

1898-99 

536.9 

211.0 

747.9 

1874-75 

198.7 

154.0 

352.7 

1899-1900 

450.0 

73.5 

523.5 

1875-76.- 

265.7 

256.9 

522.6 

1900-1 

391.4 

109.7 

501.1 

1876-77  - 

181.2 

203.6 

384.8 

1901-2... 

865.1 

94.4 

959.5 

1877-78 

2%.  3 

101.5 

397.8 

1902-3 

198.3 

62.4 

260.7 

1878-79  -- 

311.6 

329.8 

641.4 

1903-4 

270.0 

174.3 

444.3 

1879  80 

550.1 

226.9 

777.0 

1904-5 

241.2 

201.7 

442.9 

1880  81 

314.9 

194.6 

509.5 

1905-6 

212.3 

398.7 

611.0 

1881-82 

311.6 

240.9 

552.5 

1906-7 

572.8 

97.2 

670.0 

1882  83 

602  6 

432.6 

1,  035.  2 

1907-8 

340.3 

589.7 

930.0 

1883  84 

237.7 

102.8 

340.5 

1908-9 

573.2 

253.6 

826.8 

1884-85 

258.3 

29.0 

287.3 

1909-10 

426.2 

319.9 

746.1 

1885-86 

172.6 

158.0 

330.6 

1910-11-       . 

539.9 

265.4 

805.3 

1886-87-- 

516.3 

402.5 

918.8 

1911-12  

23.8 

70.8 

94.6 

1887  88 

470  0 

77  3 

547  3 

1888-89 

290.5 

117.2 

407^7 

Mean 

380.5 

200.3 

580.8 

1889-90  

698.3 

193.0 

891.3 

Even  a  cursory  inspection  of  the  table  leads  to  the  following  conclusions: 
(c)   The  rainfall  at  Manila  for  the  months  October  to  December,  1911,  differs  from 
the  normal  for  these  three  months  by  -356.7  millimeters. 


(6)  For  the  five  months,  January  to  M-ty.  I'.U'J.  this  difference  amounts  to  —129.5 
millimet. 

1,1  Fur  ttu'  eight  months,  from  October  1,  1911,  to  May  31,  1912,  the  total  rainfall 
;it  Manila  remained  486.2  millimeters  below  the  normal  amount  for  this  period. 

(,/)  The  total  amount  of  rain  which  fell  at  Manila  during  October,  November,  and 
December,  1911,  dill'ers  l>\  lir>.l  millimeters  from  the  minimum  recorded  for  the  same 
three  months  during  the  forty-six  years  preceding.  The  said  minimum  had  occurred 
October  t->  Ucember,  1896,  and  was  139.2  millimeters.  It  must  further  be  remarked 
that  only  during  five  other  years  the  rainfall  during  these  months  had  remained  below 
200  millimeters.  On  the  other  hand,  the  heaviest  rainfalls  recorded  for  these  three 
months  in  question  during  the  same  period,  were  832.5  and  865.1  millimeters,  corre- 
nding  to  October-December  of  1869  and  1901,  respectively. 

( -  )  As  regards  the  precipitation  at  Manila  during  the  five  months,  January  to  May, 
1912,  we  find  that  the  amount  is  not  the  absolute  minimum  of  rainfall  for  this  group  of 
months  during  the  period,  since  three  years  show  a  still  smaller  quantity,  to  wit,  1871, 
1885,  and  19n::. 

The  total  rainfall  for  the  eight  months,  October,  1911,  to  May,  1912,  is,  how- 

.  141.2  millimeters  below  the  absolute  minimum  which  had  been  recorded  for  these 
months  during  the  entire  period.  The  latter  was  235.8  millimeters,  and  belongs  to  the 
months  October,  1896,  to  May,  1897.  Only  three  times  since  the  establishment  of  Manila 
Observatory  had  the  total  rainfall  corresponding  to  these  eight  months  been  less  than 
300  millimeters.  The  greatest  total  for  this  group  of  months  was  1,158.2  millimeters 
and  fell  from  October,  1869,  to  May,  1870. 

It  will  not  be  amiss  to  remark  here  that,  despite  the  extraordinary  scarcity  of  rain 
during  the  last  three  months  of  1911,  the  total  rainfall  at  Manila  for  the  year  (1,717.6 
millimeters)  differs  from  the  annual  normal  by  only  -212.6  millimeters;  and  we  may 
add  that  during  the  period  1865  to  1911  the  total  yearly  precipitation  was  in  thirteen 
different  years  less  than  that  for  1911.  The  smallness  of  the  annual  deficiency  for  1911 
is  due  to  the  abundant  rains  in  July  and  August,  1911,  especially  in  the  former  month, 
the  total  of  which  (698.5  millimeters)  has  been  exceeded  at  Manila  only  four  times  from 
1865  to  the  present. 

The  scarcity  of  rain  had  a  fair  share  in  causing  the  extraordinarily  high  tempera- 
tures which  we  suffered  during  April  and  May.  No  less  than  twenty-seven  times  within 
these  two  months,  the  daily  maximum  reached  36° C,  the  hot  spell  of  sixteen  consecutive 
days  (April  20  to  May  5)  being  especially  noteworthy.  A  careful  study  of  the  records 
of  Manila  Observatory  disclosed  the  fact  that  since  1880,  the  year  which  most  resem- 
bled the  present  as  to  the  frequency  of  maximum  temperatures  of  36°C  or  more,  was 
1889,  during  which  such  maxima  have  been  recorded  seven  times  in  April  and  sixteen 
times  in  May,  a  total  of  twenty-three  days.  Eleven  of  these  maxima  occurred  on  consec- 
utive days  (May  7  to  17).  This  hot  period  of  1889  coincided  likewise  with  a  scarcity  of 
rain,  since  not  a  drop  fell  during  May  and  only  3.5  millimeters  during  April. 

The  absolute  maximum  of  temperature  recorded  at  Manila  in  April,  1912,  was  37.5°C, 
registered  at  3.10  p.  m.  of  the  29th;  while  for  May  it  was  38.3°C,  registered  at  3.20  p.  m. 
of  the  19th.  The  latter  temperature  is  identical  with  the  one  observed  on  May  28,  1889, 
the  only  occasion  during  the  long  period  from  1880  to  1911,  on  which  the  thermometers 
of  the  Observatory  reached  such  height. 

II.       TIIK    imoM.III     IV    VARIOUS   REGIONS  OF  THE   PHILIPPINES. 

In  order  to  facilitate  a  full  understanding  of  what  we  shall  say  on  the  dearth  of  rain 
during  the  last  eight  months  in  various  regions  of  the  Philippines,  it  will  be  well  to  say  a 
few  words  on  the  so-called  dry  and  rainy  seasons,  and  in  how  far  this  division  of  the 
year  is  applicable  to  our  Archipelago. 


In  the  Treatise  on  Philippine  Climatology  published  in  1900,  we  made  the  following 
remarks  on  this  subject  (see  "El  Archipielago  Filipino,"  Vol.  II,  p.  84)  : 

The  authors  who  write  on  tropical  regions  in  general,  usually  distinguish  very  carefully  between 
two  seasons:  the  one  dry,  lasting  from  November  to  May  (seven  months)  ;  the  other  wet  or  rainy,  called 
also  the  epoch  of  rains,  which  comprises  the  remaining  five  months,  from  June  to  October. 

As  regards  the  Philippines,  we  must  remark  at  the  outset  that  this  division  is  applicable  mainly  to 
the  western  part  of  the  Archipelago,  and  nowise  to  the  eastern  regions  thereof. 

Further  on   (p.  102)  the  following  is  added: 

Very  different  is  the  monthly  distribution  of  rain  on  the  eastern  coasts  of  the  island  (Luzon), 
as  is  evident  from  the  monthly  mean  values  for  Atimonan,  Daet,  and  Albay.  In  these  we  are  unable 
to  recognize  a  trace  of  the  two  seasons,  the  rainy  and  the  dry  which  appeared  so  clearly  defined  on  the 
western  coasts.  We  must  rather  confess  that  on  the  former  the  rains  are  frequent  and  sufficiently 
abundant  during  every  month  of  the  year:  in  the  months  of  high  barometer,  on  account  of  the  causes 
mentioned  in  the  beginning  of  this  chapter  (to  wit,  the  heavy  condensations  occasioned  by  the  north- 
east monsoon  which  prevails  during  these  months)  and  in  the  rest,  chiefly  owing  to  the  influence  of 
atmospheric  perturbations. 

Later  in  the  treatise,  the  same  is  said  regarding  the  eastern  coasts  of  Mindanao, 
and  the  same  might  be  said  of  the  eastern  part  of  Samar. 

Those  of  our  readers  who  desire  more  detailed  information  on  this  question  which 
is  of  great  importance  for  a  full  knowledge  of  Philippine  climate,  are  referred  to  the 
pamphlet  of  Rev.  Miguel  Saderra  Maso,  Assistant  Director  of  the  Weather  Bureau,  "The 
Rainfall  in  the  Philippines"  (pp.  14  and  15),  in  addition  to  the  work  mentioned  before. 

If  we  were  to  examine  the  rainfall  records  of  our  stations,  we  would  find  that  in 
some  of  them,  as  for  instance  Caraga,  Tandag,  and  Surigao  (eastern  Mindanao),  Boron- 
gan  (eastern  coast  of  Samar),  Gubat  and  Legaspi  (eastern  coast  of  southeastern  Luzon), 
the  rains  are  fairly  copious  throughout  the  year,  leaving  hardly  a  trace  of  a  dry  season. 
On  the  contrary,  the  heaviest  precipitation  takes  place  during  the  months  from  Novem- 
ber to  February,  that  is,  precisely  at  the  time  when  the  dry  season  prevails  in  the  western 
regions  of  the  Archipelago.  In  other  places,  for  instance,  in  the  valley  of  Cagayan  and 
Isabela  Provinces  (northern  Luzon)  and  at  many  points  in  the  central  Visayan  Islands 
and  northern  Mindanao,  .a  very  short  period  of  dryness  can  be  distinguished,  lasting 
usually  from  March  to  May,  while  the  rest  of  the  year  forms  one  long  season  of  rains 
which  are  more  or  less  copious  accordingly  as  the  region  is  more  or  less  exposed  to  the 
influence  of  the  northeast  monsoon  from  November  to  February,  and  of  the  southwest 
winds  during  the  typhoon  season. 

We  believe  that  these  brief  preliminary  indications  will  suffice  to  forestall  difficul- 
ties which  otherwise  might  arise  in  the  minds  of  our  readers  while  examining  the  rain- 
fall data  for  the  last  eight  months  given  in  this  paper.  They  will  no  longer  marvel  if 
in  some  instances  they  find  that  precisely  stations  with  large  total  amounts  of  rainfall 
appear  with  very  considerable  negative  differences,  which  in  the  one  or  other  case  even 
represent  the  greatest  deficiency  recorded  if  compared  with  the  respective  normal 
amounts. 

We  will  now  precede  to  study  the  drought  of  this  year  in  the  various  regions  of  the 
Philippines,  as  we  have  done  regarding  the  capital.  It  is  perfectly  clear  that  the  results 
which  we  shall  obtain,  cannot  be  by  any  means  so  convincing  as  those  for  Manila,  for 
the  simple  reason  that  the  rainfall  statistics  of  the  secondary  stations  cover  only  a  rela- 
tively short  period  of  time.  In  order  to  make  the  best  of  the  material  on  hand,  we  have 
selected  all  those  stations  whose  observations  cover  at  least  eight  or  nine  years.  As  an  aid 
to  the  reader  in  judging  for  himself  the  relative  value  and  importance  of  the  data  we 
give  in  the  first  place  a  list  of  the  stations  selected,  together  with  the  island  on  which 


each  is  situated,  and  tho  number  of  years  of  observations  from  which  the  normal  values 
of  the  rainfall  at  each  of  them  have  been  deduced. 


Ittand. 

Station. 

Yean  of  ob- 

Mrvatlona. 

Jolo 

Jolo 

13 

Zamboanga 

12 

12 

Do 

Bohnl 

l.i'Vti- 

'  i, 

<n 
Surigao 
Tftgoilavran 

Maasin 
Orri: 

8 
10 
11 
10 
11 

• 

Cebu 

16 

Pan.iv 

11.,,!,, 

14 

00 

Capiz 

9 

Samar 

Borongu 

10 

Calbayog 

10 

Lawn 

Da 
Corregidor 

Luzon 
Do 

Legaspi 
Nufva  Caceres 
Atimonan 
(San  Jose"! 
\Fort  Millsl 
Olongapo1* 
San  Isi'lm 

11 
10 
14 

9 

10 
21 

Do 

Tarlac 

10 

Do 

Datruimn 

11 

Do 

Baguio 

11 

Do 

San  Fernando.  Union 

11 

Do 

18 

Do 

Tuguegarao 

12 

Do 

Aparri 

16 

*  Station  at  San  Joae  duconlinunl  in  ItM :  observation*  continued  by  volunteer  station  at  Fort  Mills,  in  charge  of  Artillery 
Engineer,  U.  S.  Army. 

.•tion  discontinued  in  1»10;  observation!  of  la«t  two  yean  kindly  furniihed  by  U.  8.  Naval  Station. 

It  will  be  noticed  that  the  stations  named  in  the  list  are  tolerably  well  distributed 
throughout  tht-  Archipelago  and,  hence,  with  the  aid  of  the  data  furnished  by  them  it 
will  not  be  difficult  to  form  a  fairly  correct  idea  of  the  degree  to  which  the  drought 
under  discussion  has  made  itself  felt  in  the  various  regions  of  the  Philippines. 

The  method  which  we  will  follow  is  veiy  similar  to  the  one  employed  in  studying 
the  same  phenomenon  with  regard  to  Manila.  We  first  give  in  the  following  table  for 
every  one  of  the  stations  mentioned  in  the  list  (26)  the  total  rainfall  during  each  of  the 
eight  months  from  October,  1911,  to  May,  1912,  side  by  side  with  the  differences  from 
the  normal  amounts  for  the  corresponding  months.  As  we  believe  that  this  table  will 
prove  of  considerable  interest  to  the  reader,  we  beg  to  offer  a  few  remarks  concerning  it. 

The  fact  that  in  a  series  of  observations  covering  so  long  a  period  and  made  at  so 
many  different  stations  positive  differences  are  so  very  rare  is,  beyond  doubt,  a  very 
noteworthy  and  striking  circumstance.  If  we  prescind  from  the  positive  signs  shown 
by  the  differences  for  the  seven  stations  in  northern  Luzon  during  December,  there 
remein  only  the  one  or  other,  certainly  well  isolated  case,  which  has  little  or  no  signif- 
icance if  we  consider  the  long  period  of  eight  months  and  the  number  of  stations. 
That  the  rains  during  December  exceeded  the  normal  amount  for  that  month  at  the 
stations  in  northern  Luzon  was  due  to  a  typhoon  which,  though  out  of  season  and 
abnormal  in  character,  brought  beneficial  rams  to  this  part  of  the  Archipelago  and  more 
particularly  to  the  valleys  of  Benguet,  Isabela,  and  Cagayan  Provinces.  The  track  of 
this  typhoon  may  be  seen  in  the  Monthly  Bulletin  of  the  Weather  Bureau  for  December, 
1911.  The  vortex  of  this  storm  passed  north  of  and  close  to  Tuguegarao  in  the  evening 
of  December  8. 


EAINFALL  AT  TWENTY-SIX  STATIONS  OF  THE  WEATHER  BUREAU,  OCTOBER,  1911,  TO  MAY,  1912, 


Station. 

October. 

November. 

December. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

I  h-p:tr- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
nor- 
mal. 

Total. 

Depar- 
ture 
from 
normal. 

Jolo 

mm. 

189  8 

mm. 
—  21.9 

mm. 
134.  6? 

mm. 
—  50.9 

mm. 
90.5 

mm. 
—  72.1 

mm. 
73.8 

mm. 
—  26  4 

mm. 
69.4 

mm. 
—  24  8 

mm. 

mm. 

mm. 
'103.2 

mm. 
—    5.1 

mm. 

mm. 

17.4—  84.5     27.21—  85.4 
259.1  +    9.1     91.9—  62.8 
105.2!—  53.8    154.1—141.3 
255.  R   -  31  3    175.9—231.8 

88.6 
198.6 
247.5 

II'.KI.  7 

-  17.5 
—  20.1 

90.8 
155.4 

-  51.5      18.4 
+     68     65.9 

—  42          2.  3 
—  81.3     38  6 

—  18.1 
—113  3 

27.4—    6.8 
268.  B|+  79.9 

60.  5 
156.9 

—    7.3 
—  84.9 

—123.  7 
—164.9 

96.8 
233.2 

—  91.2    150.6 

—  98  2    197.  7 

—  98.  5     72.  7 
—205  8    132  5 

—  84.6 
—143  6 

97.6—     7.2     20.5—  91.9 
121.1—130.5!     17.8—  95.3 

Tagbilaran                                 2R4  fi  —  24  4l 

S2.4 
318.5 
B.l 
66.8 
48.9 
37.2 
278  8 

—149.8 
—    24 

4.5 
73.7 
67.5 
25.3 
8 
17.3 
1%  5 

—  84.1 
—  61 

156 
189.1 
90.6 
33.8 
11.3 
56.1 
250  7 

+  38.7 
—     1 

4.6 
17.5 
8 
14.4 
8.4 
17.2 
62  6 

—  69.5 
—  85.1 
—  70.1 
—  43.6 
—  22.1 
—    8.7 
—  167  6 

b57.  6 
44.4 
34.5 
25.1 
4.6 
8.4 
152  1 

—151.  7 
—  19  6 

1.5 
0 
4.9 
32.5 
12.2 
34.6 
32  9 

—113.5 
—  83 
—  66.7 
—  60 

Maaain 

234.8 
142.6 
110.2 
92.5 
154.2 
436.8 
152.8 
94.4 
45.1 
169.9 
13.3 
58.9 
58.4 
46.3 
137.5 
144.6 
c47.2 
54.1 
21.6 
280 

+  49 
—  84.5 
—  71.8 
—133.5 
—387.4 
+  85.  1 
—  93.4 
—234.1 
—161.6 
—195.  7 
—176.  7 
—153 
—124.8 
—152.  9 
—  66.6 
—345.4 
—  90.9 
—108.  9 
—229.7 
—    5.9 

108.6 
94 
54.6 
72 
73.5 
406.9 
82.3 
184.4 
44.3 
52.3 
0 
.3 
0 
3.6 
•     0 
16.8 
0 
0 
26 
36.6 

—182 
—116.  9 
—  94.2 
—105.8 
—222 
—  85.7 
—182.6 
—168.9 
—205.  2 
—418 
—  76.2 
—  72.7 
—  97.5 
—  85.4 
—  71.5 
—  79 
—  51.3 
—  45.3 
—259.  6 
—254.1 

Ormoc  . 

—148.  6 
—  96  6 

—112.3 
—  71.9 
—  40 
—129.8 
—285  5 

-  12.8 
—  35  8 

—  31.6 
—    9 

Iloilo    

QO     f. 

—  oo.  *; 
—  262  7 

—  17.6 
—  62 

—177  1 

—  35.8 

—  47  1 

—144 
—  153 

—340  5 

—  86  5 

—169  6 

53.8 
71.7 
42.4 
57.6 
5.6 
13.7 
19.8 
29.4 
30.3 
276.6 
42.8 
33.5 
284 
353.6 

—223.5 
—415.  3 
—223.  8 
—325.3 
—  41.4 
—  15.8 
—  30 
—  16.6 
+  13.4 
=  213.2 
+  32.1 
+  27.2 
128.3 
110.  7 

30 
77.8 
=  1.3 
89.3 
6.6 
2.3 
5.6 
23.8 
8.1 
2.6 
0 
0 
28.6 
185 

—109.7 
—  313  6 

198.6 
252.6 

+•   18.1 
—  57.9 

12.7 
76 
1 
25.7 
0 
8.6 
5.3 
9.7 
3.8 
1 
3.6 
0 
5.6 
15.6 

—  94.3 
—  104 

122 
105.6 
12.5 
10 
6.4 
0 
12.7 
49 
10.5 
8 
7.6 
0 
7.4 
27.6 

+   15 
—  64.4 
—  94 
—  81.5 
—  30.2 
51  2 

23.3 
32 
123.7 
57.2 
73.7 
15 
141.5 
114.3 
199.5 
233.4 
2.1 

149!  6 
46.6 

—139.3 
—  84.2 
+  26 
—103.9 
—  76.4 
—226 
—  58.2 
794 

—108 
—  102  5 

—  59 
—  56  1 

54.6 
4.8 
0 
3.9 
18.5 
8.4 
2.9 
0 
0 
0 
56.1 

—  74  1 

Fort  Mills 

—    7 
4  3 

—       .6 
—     14 

-    7.9 
+     3.6 
—    8.3 
—  15  5 

San  Isidro  -     -  

-  10.8 
+  16.8 
—    2.8 
—  25  4 

—     1.6 
+     7.9 
—  11.2 
—  10  3 

—  20.4 
—  17  9 

—  26 
—  39.3 
—    5.6 
—    3.8 
—  26.3 
—  32.7 

—  55.3 
—110.  6 
-    9.7 
—  20.8 
-63 
-!,4 

—  79.9 
—  222  1 

—  11 
—      .2 
+    8.6 
—  27.9 

—    6.4 
—    1.8 
—  19.2 
—  39.7 

—182.7 
—116.3 
+  30.5 
—  65.3 

Vigan 

a22  days  of  observation  only. 


*>25  days  of  observation  only. 


=  21  days  of  observation  only. 


Tagbilaran 


Before  preceding  farther,  we  will  complete  the  information  contained  in  the  fore- 
going table  by  mentioning  the  longest  periods  of  rainless  days  observed  at  each  station. 
They  are: 

Jolo,  30  days  (January  18  to  February  16). 

Zamboanga,  25  days  (March  15  to  April  8). 

Davao,  18  days  (March  11  to  28). 

Butuan,  15  days  (May  3  to  17). 

Surigao,  15  days  (May  3  to  17). 

1 28  days  (January  7  to  February  3). 

129  days  (April  28  to  May  26). 
Maasin,  46  days  (April  16  to  May  31). 

(April  15  to  25. 
Ormoc,  11  days  I  . 

(April  29  to  May  9. 

Cebu,  16  days  (May  9  to  24). 
T1  .,    |34  days  (March  8  to  April  10). 
°|35  days  (April  12  to  May  16). 
Capiz,  29  days  (April  28  to  May  26). 
Borongan,  9  days   (May  19  to  27). 
Calbayog,  21  days  (March  6  to  26). 
Legaspi,  12  days  (October  19  to  30). 
Nueva  Caceres,  22  days  (March  20  to  April  10). 
Atimonan,  15  days  (March  3  to  17). 

,  f44  days  (October  25  to  December  7). 
Fort  Mills L  V/T7,  , 

164  days  (February  8  to  April  11). 

ni  r62  days  (January  14  to  March  15). 

}  148  days  (March  19  to  May  5). 

r44  days  (October  25  to  December  7). 
San  Isidro,  Nueva  EciiaJ  .  .      -,  00\ 

|41  days  (March  19  to  April  28). 

Tarlac,  36  days  (November  2  to  December  7). 


(43  days  (October  2f>  t<i  I>ireml>or  7). 
DagapanjSO  days  I  IWemkT  11  to  January  9). 
[31  day>  ( 1-Vl.niary  8  to  March  9). 
rjayi  (November  2  to  December  7). 
lays  (December  11  to  January  12). 

50  days  (October  19  to  December  7). 


San  Fernando,  I'nion 


100  days  (December  11  to  March  19). 


35  days  (March  21  to  April  24). 
1.'-  days  (October  26  to  December  7). 
'    1 1'.:,  days  (December  12  to  May  24) . 

Tuguegarao,  43  days   (February  1  to  March  14). 

Aparri,  23  days  (March  19  to  April  10). 

These  data  show  at  once  that  the  longest  periods  of  days  without  rain  occurred  in 
western  Luzon,  and  the  shortest  on  the  eastern  coasts  of  Samar  and  Mindanao.  Not  to 
be  misled,  however,  we  must  remember  that  this  was  expected  to  happen,  since,  on  the 
one  hand,  western  Luzon  is  the  region  in  which,  even  in  normal  years,  the  dry  season 
is  most  pronounced,  especially  during  the  months  of  December  to  March;  while,  on 
the  other  hand,  the  eastern  coasts  of  Samar  and  Mindanao  have  normally  during  the 
same  months  the  most  persevering  and  abundant  rains  of  the  whole  year,  as  has  been 
stated  in  the  beginning  of  this  chapter.  We  beg  to  call  special  attention  to  the  most 
extraordinary  period  of  105  days  without  rain  which  afflicted  Vigan  from  December  12, 
1911,  to  May  24,  1912. 

In  order  to  show  more  clearly  what  conclusions  may  be  drawn  from  the  observa- 
tions under  discussion,  we  present  a  second  table  which  gives  the  following  data:  (1)  The 
total  amount  of  rain  fallen  at  each  of  the  stations  during  the  eight  months  from  October 
1,  1911,  to  May  31,  1912;  (2)  the  difference  of  this  total  and  the  rainfall  during  the 
same  period  of  the  preceding  year;  (3)  the  normal  amount  of  rain  for  the  8  months, 
October  to  May,  deduced  from  eight,  nine,  or  more  years  of  observations;  (4)  the  differ- 
ence between  the  actual  rainfall  during  the  eight  months  in  question  and  the  normal 
amount  for  the  same  period. 

TOTAL  RAINFALL  FOR  A  PERIOD  OF  EIGHT  MONTHS   (OCTOBER  TO  KAY)    AT  TWENTY-SIX  STATIONS  OF  THE 

WEATHER  BUREAU. 


Station. 

Total 
rainfall 
tors 
••BUM, 

Ootobv, 

191U  to 

Mar. 

i-'U 

LWB 
than 
•ame 
Mtfod 
last 
year. 

Normal 
for 
name 
period. 

Difference 
from 
normal. 

Station. 

Total 
rainfall 
for  8 
months. 
October. 
1911.  to 
May. 
1912. 

Leu 
than 
•ame 
period 
lait 
year. 

Normal 
for 
•ame 
period. 

Difference 
from 
normal. 

MB* 

mm. 

••*.\    ; 

mm. 

mm. 

«.-.  •  | 

mm. 
—    201.2 

mm. 

•7"    : 

mm. 

1   i>."   ; 

mm. 
1  096  9 

mm. 

-•••.  - 

Zamboan,™              

m.t 

641.7 

—    209.1 

Atimonan  

616.  « 

1.786.4 

1.873.7 

—  L3B7.  1 

Davao  

urn  - 

S22.2 

1.501.  4 

-    Z66.6 

San  Joie   1 

110.4 

449.1 

626.8 

-    416.4 

Surigao. 

:  :,_•!  7 

:  M  - 

•  M  1 

:  ii>-  - 

96.8 

753  3 

619  6 

—    520  8 

Tagbilaran* 

51L1 

:\:  i 

!  '».:.  i 

—    664.3 

San  Uidro 

247  2 

339 

vi-  - 

:",  i    ' 

Mniiin 

•.•-.;  .; 

I  •  J 

1.371.7 

—    385.1 

Tarlac 

294.6 

—    343 

l-t    • 

71L4 

1.127  7 

—    643  5 

M  i 

196  1 

698 

••,.    , 

1  VI,    ; 

:•'•  '  7 

;..•  . 

.]-.  .. 

—    482.9 

.;--.  •• 

.:•'    ) 

i    ...I  - 

4-1-     •« 

Dodo 

M  •• 

849.4 

840 

'.-•  1 

In:    : 

166 

i  •-   ; 

:•".   l 

Capii 

•i-  j 

;  "•-•   • 

1  671  2 

—1  272  7 

Vlffan 

88.1 

197  9 

368 

•..  .   . 

Boronjran 

i  ni  i 

:  M   : 

:  "11  7 

—  1.227.4 

:,_*•  - 

724.9 

M 

:  :<'    1 

Calbayoc 

IB  1 

1.817 

:  ;-     • 

-'•  ~ 

Aparri 

1.001  1 

942.9 

:    •-:'•! 

".  j 

L«Kupl  

894.5 

1.   -.:    | 

I.M.I 

—1.442.4 

•  For  «ix  month*  only. 


b  For  (even  months  only. 


On  the  foregoing  table  are  based  the  following  inferences : 

(a)  For  all  stations,  without  an  exception,  the  rainfall  for  the  last  eight  months, 
October  to  May,  has  been  less  than  the  normal  for  this  period,  and  likewise  less  than 
the  amount  which  fell  during  the  same  months,  1910  to  1911. 


10 

(b)  Vigan  and  Olongapo  are  the  only  secondary  stations  which  for  the  last  eight 
months  report  a  total  of  rainfall  below  100  millimeters.     It  will  be  remembered  that  the 
total  amount  of  rain  collected  at  the  Central   Observatory  likewise  failed   to   reach   100 
millimeters.     On  the  other  hand,  only  Davao,   Surigao,   Borongan,  and   Aparri   had  a 
precipitation  exceeding  1,000  millimeters. 

(c)  The  total  amount  of  rainfall  during  the  eight  months,  October  to  May,  fell 
short  of  the  normal  amount  for  the  same  period  by  more  than   1,000  millimeters  at 
Surigao,  Capiz,  Borongan,  Legaspi,  and  Atimonan.     All   these   stations,    but   especially 
Surigao  and  Borongan,  are  very  much  exposed  to  the  influence  of  the  northeast  mon- 
soon.    This  is  the  reason  why,  despite  the  strikingly  large  negative  differences,  Surigao 
and  Borongan  still  appear  among  the  stations  whose  rainfall  during  the  period  under 
consideration  exceeded  1,000  millimeters,  as  stated  in  the  preceding  paragraph. 

((/)  The  smallest  differences  (—201.2  and  —209.1  millimeters,  respectively)  cor- 
respond to  the  two  southernmost  stations  in  the  Archipelago,  Jolo  and  Zamboanga. 

(e)  It  would  seem  that  we  may  safely  assert  that  the  regions  which  must  have  least 
felt  the  effects  of  the  drought,  were,  generally  speaking,  the  southern  part  of  Mindanao 
and  the  towns  situated  close  to  the  northeastern  and  southeastern  coasts  of  Luzon  and 
to  the  eastern  coasts  of  Samar  and  Mindanao. 

The  question  which  arises  next  is:  Are  we  justified  in  asserting  with  regard  to  the 
entire  Philippines  what  we  said  concerning  the  extraordinary  drought  through  which  wo 
have  just  passed  at  Manila,  to  wit,  that  it  was  the  worst  ever  experienced  since  rainfall 
statistics  are  being  kept  at  Manila  Observatory?  We  must  confess  that  a  number  of 
stations  have  had  drier  years  than  the  present,  the  fact  notwithstanding  that  the  obser- 
vations cover  only  a  relatively  short  period  of  years.  Of  the  twenty-six  stations  which 
we  have  selected  for  the  present  investigation,  no  fewer  than  eight  appear  on  our  records 
once  or  even  oftener  with  amounts  of  rain  for  the  months  October  to  May,  which  fall 
short  of  those  for  October,  1911,  to  May,  1912.  In  the  belief  that  these  details  will  be 
welcome  to  the  reader,  we  give  the  list  of  these  stations,  adding  after  each  the  years  and 
the  amount  of  rain  which  fell  during  the  eight  months  in  question. 

Davao,  1902-3,  803.0  millimeters. 

Surigao,  1902-3,  1,492.5  millimeters. 

M  [1902-3,  618.1  millimeters. 

1  \1904-5,  682.1  millimeters. 

Zamboanga,  1907-8,  190.0  millimeters. 

San  Fernando,  Union,  1902-3,  78.8  millimeters. 

v.         J1890-91,  57.0  millimeters. 
1  11893-4,  17.0  millimeters. 

f!881-82.  420.5  millimeters. 
Tuguegarao 


Aparri 


J1904-5,  341.2  millimeters. 
1886-7,  93.7  millimeters. 
1902-3,  738.6  millimeters. 
1904-5,  595.4  millimeters. 


1908-9,  950.5  millimeters. 

We  call  special  attention  to  the  extraordinarily  insignificant  amount  of  17  milli- 
meters which  fell  at  Vigan  during  the  eight  months,  October,  1893,  to  May,  1894. 

As  regards  the  remaining  eighteen  stations,  it  is  certain  that  the  drought  of  1911 
to  1912  was  the  severest  experienced  by  them  during  the  period  of  years  for  which 
observations  are  available  from  each. 

Before  concluding  this  paper  we  desire  to  call  the  attention  of  our  readers  to  the 
great  contrast  which  is  found  at  many  stations  on  Luzon  Island  between  the  most 
extraordinary  dearth  of  rain  during  the  months  October  and  November,  1911,  and  the 
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copious  precipitation  during  the  last  thm>  months  preceding  them,  especially  during 
July.  In  the  first  chapter  we  gave  tin-  particulars  regarding  Manila.  Similar  instances 
might  be  adduced  from  places  close  to  the  capital.  But  the  contrast  was  especially  pro- 
nounced to  the  north  of  .Manila,  whence  it  n  suits  that  the  rainfall  for  1911  was  every- 
where or  nearly  everywhere,  greater  than  the  yearly  normal  amount  and  at  many  sta- 
tions even  the  greatest  during  the  entire  period  covered  by  observations.  Thus,  at  Vigan. 
the  total  amount  for  15*11  was  4,696.8  millimeters,  while  the  normal  rainfall  for  that 
station  is  only  li,:;.1'.*.  1  millimeters;  similarly  at  Dagupan  the  yearly  total  was  3.352.7 
millimeters,  the  normal  amount  not  exceeding  2,492.8  millimeters. 

While  we  omit  other  cases  in  order  not  to  make  this  paper  unduly  long,  we  can  not 

11  from  mentioning  what  occurred  at  Baguio,  as  attested  by  the  automatic  records 

and  direct  observations  made  at  Mirador  Observatory  with  rain  gauges  mounted  in  the 

:\atoiy  park  at  an  elevation  of  1,511  meters  above  sea  level.  Despite  the  small 
amornt  of  1  1  t.ii  millimeters  of  rain  collected  during  October,  and  of  only  16.8  milli- 

is  \\hich  fell  in  November,  the  annual  total  for  1911  reached  9,038.3  millimeters. 
Now,  the  normal  rainfall  for  the  place,  deduced  from  the  data  for  the  ten  years  during 
which  observations  have  been  made  on  the  Baguio  Plateau,  is  only  4,477.8  millimeters, 
and  the  greatest  annual  total  observed  during  the  period  1902  to  1910  was  4,575.7  milli- 
meters which  fell  during  1908.  We  must  further  remark  that  in  deducing  the  normal 

177.8  millimeters  we  included  the  rainfall  during  1911,  without  which  the  mean  or 
normal  would  be  only  3,971.1  millimeters.  We  beg  to  remind  the  reader  of  what  we 
stated  in  the  .Monthly  Bulletin  for  July,  1911,  viz,  that  during  the  said  month  alone 
there  fell  at  Baguio  3,381.7  millimeters  of  rain,  no  less  than  2,238.7  millimeters  being 
collected  in  four  days,  July  14  to  17.'  During  August  the  rainfall  reached  2,521.7 
millimeters,  and  1,703.2  millimeters  in  September  (see  Bulletins  for  these  months). 

Finally  it  must  be  borne  in  mind  that,  just  as  the  copious  rains  of  July,  August, 
and  even  of  September  were  owing  to  the  numerous  typhoons  which  at  that  time 
influenced  the  Philippines,  so  the  dearth  of  rain  during  October,  November,  and  December 
must  be  attributed  to  the  well-nigh  absolute  lack  of  depressions  and  typhoons  in  the 
Philippines  or  their  vicinity,  as  has  been  pointed  out  repeatedly  in  the  Monthly 
Bulletins  for  July  to  December,  1911. 


1  As  a  curiosity  we  mention  that,  as  far  as  we  are  aware,  there  are  only  two  instances  known  in 
which  the  torrential  rains  of  four  consecutive  days  exceeded  this  rainfall  at  Bajruio.  Both  occurred 
likewise  at  stations  of  great  elevations,  the  one  at  Cherrapunji  in  the  Khasi  Mountains,  India;  the 
other  at  a  place  called  Silver  Hill,  in  the  mountains  of  eastern  Jamaica. 

The  rains  at  Cherrapunji  referred  to,  occurred  from  June  12  to  15,  1876,  and  the  total  amount 
of  2,586.7  millimeters  (101.84  inches)  was  distributed  over  the  four  days  as  follows:  June  12,  773.4 
millimeters  (30.45  inches);  June  13,  196.8  millimeters  (7.75  inches);  June  14,  1,036.3  millimeters 
(40.80  inches);  and  June  15,  580.1  millimeters  (22.84  inches).  We  are  indebted  for  these  particulars 
to  the  director-general  of  observatories,  India,  who,  replying  to  an  inquiry,  assured  us  that  these  figures 
represent  the  absolute  maximum  of  rainfall  for  four  consecutive  days  and  for  twenty-four  hours, 
respectively,  observed  at  Cherrapunji  from  1871  to  1911.  There  are  no  records  antedating  1871. 

To  facilitate  comparison  between  these  rains  and  those  at  Baguio  from  July  14  to  17,  1911,  we 
remind  the  reader  that  the  distribution  of  the  latter  was  as  follows:  July  14,  879.8  millimeters  (34.64 
inches);  July  15,  733.6  millimeters  (28.88  inches);  July  16,  424.9  millimeters  (16.73  inches);  and  July 
17,  200.4  millimeters  (7.89  inches). 

The  second  instance  of  most  extraordinary  rains  occurred  at  Silver  Hill  in  November  1909. 
According  to  the  "Scientific  American1',  2,451.1  millimeters  (96.50  inches)  fell  in  four  days  and  on 
two  days  1,460.5  millimeters  (57.50  inches).  That  these  figures  are  at  least  approximately  correct  is 
indicated  by  the  records  of  the  nearest  stations. 


SEQUIA  EXTRAORDINARY  EN  FILIPINAS,  OCTUBRE 

1911  A  MAYO  1912. 


La  sequia  observada  en  Filipinas  durante  los  ocho  meses  comprendidos  desde  el  1.° 
de  Octubre  de  1911  hasta  el  31  de  Mayo  de  1912,  ha  sido  tan  extraordinaria  que  con 
razon  se  ha  dicho  ser  una  de  las  peores  y  aun  acaso  la  peor  que  jamas  se  habia  obser- 
vado  en  este  Archipielago.  Es  nuestro  principal  objeto  al  preparar  este  report  hacer 
ver  con  la  mayor  claridad  que  nos  sea  posible,  hasta  que  punto  sea  verdad  este  aserto, 
valiendonos  para  ello  de  las  estadisticas  de  lluvia  que  obran  en  nuestro  poder,  las  cuales, 
por  lo  que  toca  a  Manila,  se  extienden  a  un  periodo  de  cuarenta  y  siete  anos. 

Para  proceder  con  algun  orden  estudiaremos  la  sequia  primero  en  Manila,  y  despues 
en  las  diferentes  regiones  de  Filipinas. 

I.    LA  SEQUIA  EN  MANILA:    LA   PEOR   DESDE  LA  FUNDACK5N  DEL  OBSERVATORIO  EN  1865. 

Ante  todo  digamos  algo  sobre  la  lluvia  caida  en  Manila  durante  los  ocho  meses  de 
referencia  para  que  luego  la  podamos  comparar  con  la  correspondiente  a  los  mismos 
meses  de  otros  anos.  Desde  el  1.°  de  Octubre  de  1911  hasta  el  31  de  Mayo  de  1912, 
solamente  se  han  recogido  en  nuestros  pluviometros  94.6  mm.  de  agua,  lo  cual  da  un 
promedio  mensual  de  11.8  mm.  Este  total  de  lluvia  en  milimetros  se  distribuyo  en  los 
ocho  meses  en  la  forma  siguiente:  Octubre  9.7,  Noviembre  6.1,  Diciembre  8.0,  Enero 
21.9,  Febrero  24.6,  Marzo  2.6,  Abril  0.8,  y  Mayo  20.9.  Con  lluvias  tan  escasas  por 
espacio  de  tantos  meses  no  es  de  extranar  que  hayamos  tenido  periodos  extraordinaria- 
mente  largos  sin  absolutamente  nada  de  lluvia.  Son  dignos  de  especial  mencion  los 
siguientes:  un  periodo  de  veinticuatro  dias  desde  el  24  de  Octubre  al  16  de  Noviembre 
ambos  inclusive;  otro  de  veintidos  dias,  del  20  de  Noviembre  al  11  de  Diciembre;  otro 
de  veinticinco  dias,  del  19  de  Marzo  al  12  de  Abril;  y  otro  de  veinticuatro  dias,  desde  el 
14  de  Abril  hasta  el  7  de  Mayo.  Y  aun  si  prescindiesemos  de  la  cantidad  insignifi- 
cante  de  agua  recogida  el  dia  8  de  Mayo,  que  no  fue  mas  de  0.1  mm.,  tendriamos  un 
periodo  de  treinta  y  siete  dias  sin  lluvia,  desde  el  14  de  Abril  hasta  el  20  de  Mayo. 

Poco  nos  costara  ahora  hacer  ver  que  esta  sequia  de  Manila  es  la  mayor  que  ha 
ocurrido  desde  la  fundacion  de  este  Observatorio  en  1865.  Las  estadisticas  de  lluvia  que 
poseemos  son  completas  desde  el  1.°  de  Enero  de  dicho  ano  1865  hasta  el  presente.  Segun 
ellas,  los  valores  normales  en  milimetros  para  cada  uno  de  los  meses  de  Octubre  a  Mayo 
son  los  siguientes:  Octubre  189.0,  Noviembre  130.2,  Diciembre  61.3,  Enero  27.0,  Febrero 
10.7,  Marzo  18.5,  Abril  32.2  y  Mayo  110.7.  De  donde  tenemos  que  la  lluvia  de  este 
ultimo  ano  correspondiente  a  estos  mismos  meses  se  diferencia  de  la  normal  respectiva 
en  estas  cantidades:  Octubre  —179.3,  Noviembre  —124.1,  Diciembre  —53.3,  Enero 
—5.1,  Febrero  +13.9,  Marzo  —15.9,  Abril  —31.4,  y  Mayo  —89.8.  Solo  tenemos  una 
diferencia  positiva,  y  es  la  correspondiente  al  mes  de  Febrero:  las  demas  son  negativas. 
Y  de  estas  diferencias  negativas  las  mas  notables  son  las  de  Octubre,  Noviembre  y  Mayo. 
Desde  luego  sera  bueno  tener  presente  que  en  la  llamada  estacion  seca  (tratandose  del 
clima  de  la  parte  occidental  de  Filipinas)  no  se  suele  incluir  el  mes  de  Octubre,  sino 
que  mas  bien  se  le  considera  incluido  en  la  estacion  de  lluvias :  de  ahi  que  habiendo  sido 
tan  seco  Octubre  de  1911,  la  lluvia  mensual  de  este  mes  resulte  tan  inferior  a  la  normal 
deducida  de  cuarenta  y  siete  anos  de  observacion.  Algo  parecido  podria  decirse  de  los 
meses  de  Noviembre  y  Mayo,  en  cuanto  que  hallandose  por  decirlo  asi  estos  meses  en  el 
limite  entre  la  estacion  de  lluvias  y  la  estacion  seca,  la  precipitacion  acuosa  no  suele 
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ser  en  ellos  tan  i-srasa  como  en  los  meses  iv.tantes  de  Diciembre,  Enero,  Febrero,  Marzo 
y  Al.ril. 

Con  el  fin  do  ver  todavia  con  mas  claridad  liasta  que  punto  debe  considerarse  por 
muy  t'xtraordinaria  la  stquia  de  este  ano,  no  contentos  con  comparar  la  lluvia  de  los 
ultimos  ocho  mest-s  con  las  normales  reapectivas,  hemos  hecho  una  comparacion  dete- 
nida  de  la  misma  con  cada  una  de  las  cantidades  de  agua  recogidas  en  los  mismos  meses 
en  cl  larKri>  poriodo  de  cuarenta  y  siete  anos  1865-1911.  Segiin  esta  comparacion,  halla- 
IIKIS  que  ni  en  Octubre  ni  en  Noviembre  jamas  se  habia  registrado  un  total  de  lluvia 
tan  iH-qurno  como  en  Octubre  y  Noviembre  de  1911.  Sin  embargo,  Diciembre  aparece 
ocho  vnvs  con  una  lluvia  menor  que  la  de  este  ultimo  ano,  Enero  veinte  veces,  Febrero 
iHian-nta  vt-cr>.  .Marzo  ocho  veces,  Abril  seis  veces  y  Mayo  cinco  veces.  De  donde  cree- 
mos  poder  asegurar,  que  si  no  hubiese  sido  por  la  falta  de  lluvia  tan  notable  de  Octubre 
y  Novicmbre  de  1911,  aunque  todavia  podria  contarse  este  ano  entre  los  mas  secos  de 
todo  el  periodo,  con  todo  no  se  podria  tener  esta  sequia  por  tan  excepcional  como  ha 
sido  en  efecto. 

Vamos  ahora  a  ofrecer  a  nuestros  lectores  en  una  tabla  (vease  el  texto  ingles)  las 
siguientes  estadi.-ticas  que  hacen  ver  de  la  manera  mas  convincente  como  la  lluvia  de 
estos  ultimos  ocho  meses  es  inferior,  pero  en  un  grado  bien  extraordinario  y  casi  increlble, 
aim  con  respecto  a  los  anos  mas  secos  que  ha  habido  en  Manila  a  partir  de  1865.  En 
dicha  tabla  damos:  (1)  La  suma  total  de  lluvia  de  los  tres  meses  Octubre,  Noviembre  y 
Diciembre  para  cada  uno  de  los  anos  del  periodo  1865-1911;  (2)  la  suma  total  de  lluvia 
de  los  cinco  meses  siguientes  Enero,  Febrero,  Marzo,  Abril  y  Mayo  para  cada  uno  de  los 
anos  del  periodo  1866-1912;  (3)  la  suma  total  de  lluvia  de  los  ocho  meses  completos  desde 
(K'tul)ri'  liasta  Mayo,  tambien  para  cada  ano  del  periodo  que  venimos  estudiando;  (4) 
P»r  ultimo,  al  pie  de  la  tabla  la  media  o  valor  normal  deducido  de  cuarenta  y  siete  anos 
de  observacion  para  los  trea  meses  Octubre  a  Diciembre;  para  los  cinco  meses  Enero  a 
Mayo;  y  para  todos  los  ocho  meses  Octubre  a  Mayo. 

De  la  sola  vista  de  esta  tabla  pueden  deducirse  las  siguientes  conclusiones : 

(o)  La  lluvia  caida  en  Manila  de  Octubre  a  Diciembre  de  1911  difiere  de  la  normal  de 
estos  tres  meses  en  —356.7  mm. 

(?>)  La  lluvia  caida  en  Manila  de  Enero  a  Mayo  de  1912  difiere  de  la  normal  de  estos 
cinco  meses  en  —129.5  mm. 

(c)  La  lluvia  caida  en  Manila  en  todos  los  ocho  meses,  desde  el  1.°  de  Octubre,  1911, 
hasta  el  31  de  Mayo,  1912,  difiere  de  la  normal  de  estos  ocho  meses  en  —486.2  mm. 

I'/)  La  lluvia  caida  en  Manila  en  los  tres  meses  de  Octubre  a  Diciembre  de  1911 
difiere  de  la  minima  cantidad  de  lluvia  que  para  los  mismos  meses  se  habia  observado  en 
todo  el  periodo  de  cuarenta  y  siete  anos,  en  —115.4  mm.  Dicha  minima  cantidad  de 
lluvia  es  139.2  mm.  y  corresponde  a  los  meses  de  Octubre  a  Diciembre  de  1896,  siendo  de 
notar,  ademas,  que  en  los  cuarenta  y  siete  anos  solo  cinco  veces  mas  fue  la  lluvia  de  estos 
tres  meses  menor  de  200  mm.  Las  max i mas  de  todo  el  periodo  fueron  832.5  y  865.1  mm. 
y  corresponden  a  Octubre-Diciembre  de  1869  y  1901. 

i '  )  Por  lo  que  toca  a  la  lluvia  caida  en  Manila  en  los  cinco  meses  Enero  a  Mayo, 
1912,  tenemos  que  dicha  cantidad  no  es  absolutamente  la  menor  de  todo  el  periodo,  sino 
que  ha  habido  tres  menores  todavia,  es  decir,  las  de  1871,  1885  y  1903. 

(/)  La  lluvia  total  de  los  ocho  meses,  Octubre  1911-Mayo  1912,  difiere  de  la  minima 
cantidad  de  lluvia  que  para  los  mismos  meses  se  habia  observado  en  todo  el  periodo,  en 
—  141.2  mm.  Dicha  minima  cantidad  es  235.8  mm.  y  corresponde  a  los  meses  Octubre 
1896  a  Mayo  1897.  Solamente  tres  veces  desde  la  fundacion  del  Observatorio  la  lluvia 
correspondiente  a  estos  ocho  meses  habia  sido  menor  de  300  mm.  La  maxima  de  todo  ei 
periodo  fue  1,158.2  mm.  y  corresponde  a  Octubre  1869-Mayo  1870. 

No  sera  por  demas  advertir  aqui  que,  a  pesar  de  la  falta  de  lluvia  tan  extraordinaria 
de  los  tres  ultimos  meses  de  1911,  con  todo,  la  cantidad  de  lluvia  en  Manila  para  todo  el 
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ano  1911  (1,717.6  mm.)  solo  se  diferencia  de  la  normal  en  —212.6  mm.,  y  aun  podemos 
anadir  que  en  el  periodo  1865-1911  la  suma  anual  de  lluvia  fue  en  trece  ocasiones  menor 
que  la  de  1911.  Esto  debe  atribuirse  a  las  lluvias  abundantes  que  tuvimos  en  Julio  y 
Agosto,  y  mas  principalmente  en  Julio.  La  cantidad  de  agua  caida  en  este  ultimo  mes 
(698.5  mm.)  solamente  ha  sido  superada  cuatro  veces  en  Julio  desde  1865  hasta  el 
presente. 

For  ultimo,  esta  falta  de  lluvia  tuvo  buena  parte  en  las  maximas  temperaturas  tan 
extraordinarias  que  hemos  tenido  en  Manila  en  los  meses  de  Abril  y  Mayo.  Hasta  vein- 
tisiete  ha  llegado  el  numero  de  veces  en  que  la  temperatura  maxima  diaria  de  estos  dos 
meses  ha  sido  36°  C  o  mas  de  36°  C,  siendo  mucho  de  notar  el  periodo  de  diez  y  seis  dias 
consecutivos  con  tales  maximas  diarias,  es  decir,  desde  el  20  de  Abril  hasta  el  5  de  Mayo, 
ambos  inclusive.  Examinando  con  cuidado  las  estadisticas  de  este  Observatorio,  hallamos 
que  desde  1880  el  ano  que  mas  se  parece  al  presente  en  el  numero  crecido  de  dias  con 
temperaturas  maximas  de  36°  C  o  mas,  fue  el  de  1889  en  que  se  registraron  tales  tempe- 
raturas siete  veces  en  Abril  y  diez  y  seis  en  Mayo,  total  veintitres  veces.  De  estas, 
once  fueron  en  dias  consecutivos,  del  7  al  17  de  Mayo,  ambos  inclusive.  Coincidio 
tambien  este  periodo  de  calor  de  1889  con  falta  de  lluvia,  pues  esta  fue  nula  en  el  mes 
de  Mayo,  y  en  el  de  Abril  solo  se  recogieron  en  los  pluviometros  3.5  mm.  de  agua. 

La  temperatura  mayor  del  mes  de  Abril  de  este  ano  1912  ha  sido  37.5°  C,  registrada 
a  las  3.10  p.  m.  del  dia  29;  y  la  del  mes  de  Mayo,  38.3°C,  registrada  a  las  3.20  p.  m.  del  dia 
19.  Esta  maxima  del  mes  de  Mayo  es  identica  a  la  observada  el  28  de  Mayo  de  1889, 
linica  vez  en  el  largo  periodo  de  1880-1911  en  que  los  termometros  del  Observatorio  habian 
alcanzado  una  lectura  tan  alta. 

II.    LA   SEQUIA   EN   IHFEHEXTES   REGIOXES    I)E  FILIPINAS. 

Para  mejor  inteligencia  de  lo  que  vamos  a  decir  sobre  la  falta  de  lluvia  observada 
en  las  diferentes  regiones  de  Filipinas  durante  los  ocho  ultimos  meses,  bueno  sera  que 
digamos  dos  palabras  sobre  las  llamadas  epoca  de  lluvias  y  epoca  de  secas,  o  estacion 
lluviosa  y  estacion  seca,  en  cuanto  esta  division  es  aplicable  a  nuestro  Archipielago. 

En  el  tratado  de  Climatologia  de  Filipinas  publicado  en  1900  deciamos  lo  siguiente 
refiriendonos  a  este  particular  (Vease  El  Archipielago  Filipino,  Vol.  II,  pag.  84)  : 

Los  autores  que  habian  en  general  de  las  regiones  intertropicales  suelen  distinguir  con  mucho 
cuidado  dos  estaciones:  una  seca,  que  dura  desde  Noviembre  a  Mayo  ambos  inclusive  (siete  meses),  y 
otra  humeda  y  lluviosa,  denominada  tambien  epoca  de  lluvias,  que  corresponde  a  los  otros  cinco  me- 
ses de  Junio  a  Octubre,  ambos  inclusive. 

Por  lo  que  toca  a  Filipinas,  hay  que  advertir  desde  luego  que  esta  division  es  aplicable  principal- 
mente a  la  parte  occidental  del  Archipielago,  pero  en  ninguna  manera  a  las  regiones  orientales. 

Y  algo  mas  aba  jo  (pag.  102)  anadiamos: 

Muy  diferente  es  la  distribucion  mensual  de  la  lluvia  en  las  costas  orientales  de  la  isla  (de  Luzon), 
segun  se  ve  por  los  valores  medios  mensuales  de  Atimonan,  Daet  y  Albay.  En  ellas  no  podemos  reco- 
nocer  de  ningun  modo  las  dos  estaciones  seca  y  lluviosa  que  tan  claramente  deslindadas  han  aparecido 
en  las  costas  occidentales.  Antes  bien  hemos  de  confesar  que  son  alii  las  lluvias  bastante  frecuentes 
y  abundantes  en  todos  los  meses  del  ano;  en  los  meses  de  altas  presiones,  por  las  razones  apuntadas  al 
principio  de  este  capitulo  (grandes  condensaciones  debidas  a  la  monzon  del  NE.  predominante  en  aque- 
llos  meses),  y  en  los  demas  por  influencia  principalmente  de  perturbaciones  atmosfericas. 

Mas  tarde  se  dice  lo  mismo  de  las  costas  orientales  de  Mindanao,  y  lo  mismo  podria 
decirse  de  la  region  oriental  de  la  isla  de  Samar. 

Si  se  desean  mas  detalles  sobre  esta  materia  tan  importante  para  conocer  bien  el 
clima  de  Filipinas,  pueden  consultar  nuestros  lectores,  ademas  de  la  obra  citada,  el  folleto 
del  P.  Saderra  Maso,  S.  J.,  "The  Rainfall  in  the  Philippines,"  paginas  14  y  15. 

Examinando  con  cuidado  las  estadisticas  de  lluvia  de  nuestras  estaciones,  hallaria- 
mos  que  en  algunas  de  ellas  como  Caraga,  Tandag  y  Surigao  (region  oriental  de  Minda- 
nao), Borongan  (region  oriental  de  Samar),  Giibat  y  Legaspi  (region  oriental  en  la 
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parti-  sudeste  de  Luzon),  las  lluvias  son  bastante  abundantes  en  todo  el  ano,  sin  rastro 
apenas  de  estacion  seca.  La  mayor  precipitacion,  sin  embargo,  tiene  lugar  en  los  meses 
de  Noviembre  a  Febrero,  o  sea,  cuando  predomina  la  estacion  seca  en  las  regiones  occi- 
dcntales  del  Archipielago.  En  otras  regiones,  como  por  ejemplo  en  el  valle  de  las 
provim-ias  de  Cagayan  e  Isabels  (norte  de  Luzon),  y  en  muchos  puntos  de  la  parte  central 
de  las  islas  Visayas  y  del  norte  de  Mindanao,  se  distingue  un  periodo  muy  corto  de 
estacion  seca  que  suele  durar  de  Marzo  a  Mayo,  constituyendo  lo  restante  del  ano  una 
prolongada  estacion  de  lluvias  mas  o  menos  abundantes,  segun  que  una  region  este  mas 
o  menos  expuesta  a  la  influencia  de  la  monzon  del  NE  en  los  meses  de  Noviembre  a  Febrero, 
y  a  los  vientos  del  SW  en  los  meses  de  baguioa. 

Creemos  ipue  estas  ligeras  indicaciones  bastaran  para  que  nuestros  lectores  puedan 
hacerse  cargo  facilmente  de  los  datos  que  vamos  a  publicar  sobre  la  lluvia  de  los  ocho 
ultimo*  meses.  Con  estos  antecedentes  no  se  extranaran  ya  de  que,  en  algunos  casos, 

Join's  ijue  nos  dan  totales  absolutes  de  lluvia  bastante  considerables  sean  precisa- 
mente  las  <iue  aparecen  con  unas  diferencias  negatives  muy  notables,  y  aun  acaso  las 
mayoivs,  al  comparar  dichos  totales  con  las  normales  respectivas. 

Vamos,  pues,  a  estudiar  ya  la  sequia  de  este  ano  en  las  diferentes  regiones  de  Fili- 
pinas,  tal  como  lo  nemos  hecho  para  la  capital.  Claro  esta  que  los  resultados  que 
obten^amos  no  podran  ser  ni  de  mucho  tan  contundentes  como  lo  ban  sido  para  Manila, 
por  la  sencilla  razon  de  que  las  estadisticas  de  lluvia  de  otras  estaciones  comprenden  sola- 
mcnte  un  niimero  de  anos  relativamente  pequeno.  A  fin  de  sacar  el  mejor  partido 
posible  de  los  datos  que  poseemos,  hemos  escogido  aquellas  estaciones,  de  las  cuales 
contamos  cuando  menos  con  ocho  o  nueve  anos  de  observacion.  Para  que  nuestros  lectores 
puedan  mas  facilmente  comprender  la  importancia  y  el  valor  de  los  datos  que  vamos  a 
publicar  indicaremos  ante  todo  las  estaciones  escogidas,  las  islas  a  que  corresponden  y  el 
niimero  de  anos  de  observacion,  de  los  cuales  se  han  deducido  los  valores  normales  de 
cada  una. 
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'  La  estacion  de  San  Jose  se  cerro  en  1909.  Las  observaciones  han  sido  continuadas  en  la  esta- 
cion de  Fort  Mills  al  cargo  del  Ingeniero  de  Artilleria. 

''  La  estacion  del  Weather  Bureau  se  cerro  en  1910.  Las  observaciones  de  los  dos  ultimos  anos 
han  sido  facilitadas  por  la  Estacion  Naval  de  los  Estados  Unidos. 
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Como  se  ve,  estas  estaciones  estan  bastante  bien  distribuidas  per  todo  el  Archipielago, 
y  asi  creemos  que  con  los  datos  que  ellas  nos  van  a  suministrar  no  sera  cosa  dificil 
formarnos  una  idea  bastante  aproximada  de  la  intensidad  con  que  se  ha  sentido  la  sequia 
que  venimos  estudiando,  en  las  diferentes  regiones  de  Filipinas. 

El  metodo  que  vamos  a  seguir  sera  casi  el  mismo  que  hemos  seguido  para  estudiar 
esta  sequia  en  Manila.  En  primer  lugar,  ofrecemos  en  una  tabla,  que  veran  nuestros 
lectores  en  el  texto  ingles,  el  total  de  lluvia  recogido  en  cada  uno  de  los  ocho  meses 
Octubre  de  1911  a  Mayo  de  1912  y  para  cada  una  de  las  estaciones  arriba  mencionadas. 
Al  lado  de  estos  totales  va  la  diferencia  de  los  mismos  comparados  con  la  normal  respec- 
tiva  de  cada  mes.  Creemos  que  esta  tabla  ha  de  ser  de  sumo  interes  para  nuestros  lectores, 
y  asi  haremos  algunas  observaciones  sobre  la  misma. 

Es  sin  duda  un  hecho  notable  y  muy  digno  de  llamar  la  atencion  las  poquisimas 
veces  que  aparecen  diferencias  positivas  en  una  serie  tan  larga  de  observaciones.  Y  si 
prescindimos  de  los  signos  positives  de  Diciembre  para  las  siete  estaciones  en  el  norte  de 
Luzon,  todos  los  demas  puede  decirse  que  no  son  mas  que  alguno  que  otro  y  por  cierto 
bien  aislado,  y  por  lo  tanto  de  poca  o  ninguna  significacion  para  todo  el  con  junto  de 
ocho  meses  y  de  veintiseis  estaciones.  El  que  la  lluvia  de  Diciembre  resulte  sobre  la 
normal  para  las  estaciones  situadas  en  el  norte  de  Luzon  fue  debido  a  un  baguio  que, 
aunque  extemporaneo  y  anormal,  fue  causa  de  la  benefica  lluvia  que  cayo  aquel  mes 
en  dicha  parte  de  nuestro  Archipielago  y  mas  particularmente  en  los  valles  de  Benguet, 
Isabela  y  Cagayan  (vease  la  trayectoria  de  este  baguio  en  el  Boletin  mensual  de  Diciem- 
bre de  1911 :  el  vortice  paso  muy  cerca  por  el  norte  de  Tuguegarao  la  tarde  del  dia  8). 

Antes  de  pasar  adelante,  completaremos  la  information  contenida  en  la  tabla  anterior 
indicando  los  periodos  mas  largos  de  dias  sin  lluvia  que  se  han  observado  en  cada  una 
de  las  veintiseis  estaciones  escogidas  para  este  estudio.  Son  como  siguen : 

Jolo,  30  dias  (18  Enero  a  16  Febrero). 

Zamboanga,  25  dias  (15  Marzo  a  8  Abril). 

Davao,  18  dias  (11  a  28  Marzo) . 

Butiian,  15  dias  (3  a  17  Mayo). 

Surigao,  15  dias  (3  a  17  Mayo). 

(28  dias  (7  Enero  a  3  Febrero). 
Tagbilaran  '       ,,       ,00  .      .,     0_  ,, 

^29  dias  (28  Abril  a  26  Mayo). 

Maasin,  46  dias  (16  Abril  a  31  Mayo). 

r(  15  a  25  Abril). 
Ormoc,  11  dias    ;on  . ,    .,     _  ' 

1(29  Abril  a  9  Mayo). 

Cebu,  16  dias  (9  a  24  Mayo) . 
,,  ,,     f34  dias  (8  Marzo  a  10  Abril) . 
3  |35  dias  (12  Abril  a  16  Mayo). 
Capiz,  29  dias  (28  Abril  a  26  Mayo) . 
Borongan,  9  dias  (19  a  27  Mayo). 
Calbayog,  21  dias  (6  a  26  Marzo). 
Legaspi,  12  dias  (19  a  30  Octubre). 
Nueva  Caceres,  22  dias  (20  Marzo  a  10  Abril). 
Atimonan,  15  dias  (3  a  17  Marzo). 

44  dias  (25  Octubre  a  7  Diciembre). 


Fort  Mills  . 

164  dias  (8  Febrero  a  11  Abril). 

01  ,     [62  dias  (14  Enero  a  15  Marzo) . 

148  dias  (19  Marzo  a  5  Mayo). 

f44  dias  (25  Octubre  a  7  Diciembre) . 
San  Isidro,  Nueva  Ecu  a  ;  _„   .,    .,, 

[41  dias  (19  Marzo  a  28  Abril). 

Tarlac,  36  dias  (2  Noviembre  a  7  Diciembre). 
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I.:  dfoi  (26  Octnln-e  a  7  Diciembre). 
Dagupan  80  ciias  (  1  1  Piciembre  a  9  Enero). 
:;i  dia>  is  Febrero  a  9  Marzo)  . 


:  Xovifmln-f  a  7  Diciembre). 
BaRU1"    :;:;  dias  (11  Picicml.n-  a  12  Knt-ro). 


San  Fernando  Union 


50  dias  (19  Octubre  a  Diciembre  7). 
100  dias  (11  Diciembre  a  19  Marzo). 
86dbu  <-l  Marzo  a  24  Abril). 


I  i:i  dias  (2C,  Octubre  a  7  Diciembre). 
1  1165  dias  (12  Diciembre  a  24  Mayo). 


43  dias  (1  Febrero  a  14  Marzo). 

Aparri,  2:'.  dias  (19  Marzo  a  10  Abril). 

I  U'sde  luego  se  echara  de  ver  en  estos  datos  que  los  periodos  mas  largos  de  dias  sin 
lluvia  se  observaron  en  la  parte  occidental  de  Luzon,  y  los  mas  cortos  en  las  costas 
uririitalfs  dt-  Samar  y  Mindanao.  Sin  embargo,  tengase  presente  que  naturalmente  debia 
suceder  asi  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  parte  occidental  de  Luzon  es  donde  mas  marcada 
se  presents  la  epoca  seca  aun  en  anos  normales,  especialmente  en  los  meses  de  Diciembre 
a  .Marzo:  y  al  reves,  en  las  costas  orientales  de  Samar  y  Mindanao  es  donde  tienen  lugar 
en  los  mismos  meses  las  lluvias  mas  constantes  y  abundantes  de  todo  el  ano,  segiin  se  ha 
indicado  arriba.  Notese  como  verdaderamente  extraordinario  el  periodo  de  165  dias 
ocurrido  en  Vigan  desde  el  12  de  Diciembre  hasta  el  24  de  Mayo. 

I'ara  que  se  vea  ahora  con  mas  claridad  las  conclusiones  que  se  pueden  sacar  de 
las  observaciones  que  venimos  estudiando,  hemos  formado  otra  tabla  que  podran  ver 
nuestros  lectores  en  el  texto  ingles,  en  la  cual  incluimos  los  siguientes  datos:  (1)  La 
suma  total  de  lluvia  caida  en  cada  estacion  en  todo  el  periodo  de  ocho  meses  desde  1.°  de  ' 
Octubre  de  1911  a  31  de  Mayo  de  1912;  (2)  la  diferencia  de  este  total  de  lluvia  com- 
parado  con  el  del  mismo  periodo  del  ano  anterior;  (3)  la  normal  para  el  mismo  periodo 
de  ocho  meses  (Octubre  a  Mayo),  segiin  la  hemos  podido  deducir  de  8,  9  o  mas  anos  de 
observacion;  (4)  la  diferencia  de  la  suma  total  de  dichos  meses  para  este  ultimo  ano 
comparada  con  la  normal. 

De  esta  tabla  se  deduce  lo  siguiente  :  (a)  En  todas  las  estaciones  sin  excepcion  nin- 
guna  la  cantidad  de  agua  caida  en  los  ocho  meses  de  Octubre  a  Mayo  ultimos  es  menor 
que  la  normal  para  el  mismo  periodo  y  menor  tambien  que  la  caida  el  ano  pasado  en  los 
mismos  meses. 

(6)  Vigan  y  Olongapo  son  las  unicas  estaciones  que  nos  dan  un  total  de  lluvia  para 
los  ocho  meses  ultimos,  menor  de  100  mm.  Recuerdese  que  tambien  para  Manila  dimos 
un  total  menor  de  100  mm.  Davao,  Surigao,  Borongan  y  Aparri  son  las  unicas  estaciones 
que  nos  dan  un  total  mayor  1000  mm. 

(c)  La  lluvia  total  de  los  ocho  meses  Octubre  a  Mayo  de  este  ultimo  ano  es  menor 
que  la  normal  en  mas  de  1000  mm.  para  las  estaciones  de  Surigao,  Capiz,  Borongan,  Le- 
gaspi  y  Atimonan.  Todas  son  estaciones  bien  expuestas  a  la  influencia  de  la  monzon  del 
NE,  pero  mas  particularmente  Surigao  y  Borongan.  De  ahi  que,  a  pesar  de  estas  dife- 
rencias  negativas  tan  notables,  sean  Surigao  y  Borongan  dos  de  las  cuatro  estaciones 
que  aparecen  con  una  cantidad  absoluta  de  agua  mayor  de  1000  mm.  para  los  meses  de 
referenda  de  este  ano  ultimo,  segun  se  ha  dicho  arriba. 

(rf)  Las  diferencias  menores  (—201.2  y  —209.1  mm.)  corresponden  a  las  dos  esta- 
ciones mas  meridionales  de  nuestro  Archipielago,  es  decir  Jolo  y  Zamboanga. 

(e)  En  general  parece  poder  asegurarse  que  las  regiones  que  menos  deben  haber 
sufrido  los  efectos  de  la  sequia  de  este  ano  ultimo  son  la  parte  meridional  de  la  isla  de 
Mindanao  y  los  pueblos  proximos  a  las  costas  del  nordeste  y  sudeste  de  Luzon  y  del  este 
de  Samar  y  Mindanao. 
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Hechas  estas  breves  observaciones,  ocurre  ahora  preguntar:  ^puede  decirse  de  todo 
Filipinas  lo  que  dijimos  de  Manila  tocante  a  lo  extraordinario  de  la  pasada  sequia, 
asegurando  que  era  la  mas  notable  observada  desde  que  empezaron  las  estadisticas  de 
lluvia  de  este  Observatorio  ?  Desde  luego  hemos  de  confesar  que  en  algunas  estaciones 
ha  habido  otros  anos  mas  secos  que  el  presente,  a  pesar  de  que  contamos  con  un  mimero 
relativamente  corto  de  anos  de  observacion.  De  las  veintiseis  estaciones  que  hemos 
tornado  para  este  estudio  hallamos  que  ocho  aparecen  en  nuestras  estadisticas  una  o 
mas  veces  con  una  cantidad  de  lluvia  para  los  meses  de  Octubre  a  Mayo  menor  que  para  el 
ultimo  periodo  de  Octubre  de  1911  a  Mayo  de  1912.  Creemos  sera  de  interes  que  men- 
cionemos  aqui  en  particular  estos  casos  consignando  los  anos  en  que  tuvieron  lugar  y  la 
cantidad  de  lluvia  caida  en  los  ocho  meses  de  que  hablamos.  Son  como  siguen : 
Davao,  1902-3,  803.0  milimetros. 
Surigao,  1902-3,  1,492.5  milimetros. 

f  1902-3,  618.1  milimetros. 
11  J1904-5,  682.1  milimetros. 
Zamboanga,  1907-8,  190.0  milimetros. 
San  Fernando,  Union,  1902-3,  78.8  milimetros. 
v.        J1890-91,  57.0  milimetros. 
11  [1893-4,  17.0  milimetros. 

[1881-2,  420.5  milimetros. 
TugUegara°(l904-5,  341.2  milimetros. 
1886-7,  93.7  milimetros. 


Aparri 


1902-3,  738.6  milimetros. 


1904-5,  595.4  milimetros. 
1908-9,  950.5  milimetros. 

Notese  la  cantidad  extraordinariamente  insignificante  de  17  mm.  de  agua  recogida 
en  Vigan  durante  los  ocho  meses  de  Octubre  de  1893  a  Mayo  de  1894. 

For  lo  que  toca  a  las  demas  diez  y  ocho  estaciones  y  para  el  periodo  de  anos  indicado 
mas  arriba  para  cada  una  de  ellas,  es  cierto  que  corresponde  a  este  ultimo  ano  la  mayor 
sequia  de  todo  el  periodo. 

Antes  de  terminar  este  escrito  llamamos  la  atencion  de  nuestros  lectores  sobre  el 
gran  contraste  que  se  nota  en  muchas  estaciones  de  la  isla  de  Luzon  entre  la  falta  extra- 
ordinaria  de  lluvia  de  los  meses  Octubre  y  Noviembre  de  1911  y  la  abundante  precipitacion 
de  los  tres  meses  anteriores,  y  muy  particularmente  del  mes  de  Julio.  Ya  indicamos  en 
la  primera  parte  de  este  report  lo  observado  en  Manila  sobre  este  particular.  Ejemplos 
parecidos  podriamos  citar  de  otros  puntos  proximos  a  Manila :  pero  al  norte  de  Manila 
el  contraste  fue  todavia  mayor,  y  de  ahi  que  la  suma  total  de  lluvia  para  1911  resulte 
en  todas  o  casi  en  todas  partes  mayor  que  la  normal,  y  en  muchas  estaciones  la  mayor 
de  todo  el  periodo.  Asi,  por  ejemplo,  la  lluvia  anual  de  Vigan  para  1911  es  4696.8  mm., 
siendo  asi  que  la  normal  para  dicha  estacion  es  solamente  2338.4  mm. ;  la  de  Dagupan 
es  3352.7  mm.,  cuando  la  normal  no  pasa  de  2492.8  mm. 

Omitimos  otros  casos  por  no  alargarnos  demasiado.  Con  todo,  no  podemos  pasar  en 
silencio  lo  ocurrido  en  Baguio,  segiin  consta  de  las  observaciones  hechas  en  nuestro 
Observatorio  de  Mirador  con  pluviometros  colocados  a  una  altura  de  1511  metros  sobre  el 
nivel  del  mar.  A  pesar  de  que  en  Octubre  solamente  se  recogieron  144.6  mm.  de  agua,  y 
en  Noviembre  16.8  mm.,  sin  embargo,  la  suma  anual  de  lluvia  de  1911  es  9038.3  mm. 
Ahora  bien,  la  normal  para  dicha  estacion  deducida  de  los  diez  anos  que  cuenta  de  exis- 
tencia  aquel  Observatorio  es  4477.8  mm.,  y  la  mayor  suma  anual  que  se  habia  observado 
hasta  ahora  desde  1902  habia  sido  4575.7  mm.  correspondiente  a  1908.  Y  aun  debe 
tenerse  presente  que  dicha  normal  4477.8  mm.  se  ha  deducido  incluyendo  el  ano  1911  de 
referenda  entre  los  sumandos  que  nos  han  servido  para  obtener  el  valor  promedio.  La 
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normal  o  media  que  tom'amos  antes  iK-  incluir  este  ultimo  ano  tan  anormal  era  solamente 
3971.1  mm.  Kiriu-nlcsr  lo  qiif  dijimos  en  el  Boletin  meteorologico  del  mes  de  Julio  de 
I'.H  1,  es  decir,  que  solamente  en  dicho  mes  cayeron  en  Bag-uio  3381.7  mm.  y  que  en  solos 
I'uatro  dias  de  dicho  mt-s  (del  11  al  17)  se  recogieron  2238.7  mm.  de  agua.1  La  lluvia 
de  Ajrosto  ascendio  a  2521.7  mm.  y  la  dr  Si-pticmbre  a  1703.2  mm.  (Veanse  los  boletines 
correspondii-ntt's  a  cstos  mr-< 

I''>r  ultimo,  merece  tenerse  en  cuenta  que  asi  como  las  Huvias  abundantes  de  Julio  y 
Ajrosto,  y  aim  las  de  Septiembre,  fueron  debidas  a  los  muchos  tifones  que  en  dichos  meses 
influyeron  en  Filipinas,  asi  por  el  contrario  la  falta  de  lluvia  de  Octubre,  Noviembre  y 
Pidfmbre  deb*-  atriluiirse  a  la  casi  ausencia  absolute  de  depresiones  o  tifones  en  o  cerca 
de  Filipinas.  Consultm  nuostros  lectores  a  este  efecto  lo  que  dijimos  en  los  boletines  co- 
rn  spomlii'iiU's  de  Julio  a  Diciembre,  1911. 


•10  date  curioso,  citaremos  que  solamente  nos  consta  de  dos  cases  de  Huvias  torrenciales  en 
cuatro  dias  consecutivos  que  hayan  superado  esta  lluvia  de  Baguio.  Estos  cases  ocurrieron  en  esta- 
cioncs  tambien  muy  elevadas  sobre  el  nivel  del  mar,  como  Cherrapunji,  en  los  monies  Khasi  de  la  India, 
y  Silver  Hill,  en  las  montanas  orientates  de  Jamaica.  Las  Huvias  a  que  nos  referimos  tuvieron  lugar 
en  Cherrapunji  del  1-  al  15  de  Junio  de  1876  ambos  inclusive.  La  rantidad  de  agua  caida  en  estos 
cuatro  dias  asciende  a  2586.7  mm.  (101.84  pulgadas)  di.stribuida  en  esta  forma:  dia  12,  773.4  mm. 
i:tn.  !.">  puliradas);  dia  13,  196.8  mm.  (7.75  pulgadas);  dia  14,  1036.3  mm.  (40.80  pulgadas);  dia 
15,  580.1  mm.  (22.84  pulgadas).  Agradecemos  estos  dates  al  Director  General  del  Observatorio  de  la 
India,  <|uien  contestando  a  una  carta  nuestra  nos  asegura  que  este  es  el  periodo  de  mayor  lluvia 
para  cuatro  dias  y  para  veinticuatro  horas  observado  en  Cherrapunji  desde  1871  hasta  1911.  No 
se  tienen  re>ristros  anteriores  a  1871. 

Para  que  nuestros  lectores  puedan  comparar  con  estas  lluvias  las  de  Baguio  de  14-17  de  Julio 
de  1911,  recordaremos  que  la  cantidad  de  agua  caida  en  estos  cuatro  dias  se  distribuyo  en  la  forma  si- 
L'uii-nte:  dia  14,  879.8  mm.  (34.64  pulgadas);  dia  15,  733.6  mm.  (28.88  pulgadas);  dia  16,  424.9  mm. 
i  !•:.::{  puliradas);  dia  17,  200.4  mm.  (7.89  pulgadas). 

Las  otras  lluvias  extraordinarias  de  "Silver  Hill,"  segun  datos  que  tomamos  de  "Scientific  Amer- 
ican" ocurrieron  en  Noviembre  de  1909.  En  cuatro  dias  cayeron  2451.1  mm.  (96.50  pulgadas), 
y  en  dos  dias  1460.5  mm.  (57.50  pulgadas).  Que  estas  observaciones  scan  al  menos  aproximadamente 
correctas  lo  demuestran  los  registros  de  otras  estaciones  proximas. 
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